
PUMA 2100/2600/3100 series 

Working range / Tooling system / Tool Interference Diagram 



Working range 


PUMA 21 00 / 21 00L 
12 station. 

OD CLAMPER ID HOLDER 




EXTENDED OD HOLDER 



02 


PUMA 2100/ 2600/ 3100 series 


Unit : mm (inch) 


FACE TOOL HOLDER 







Working range 


Unit : mm (inch) 


PUMA 2100S/2100LS 
12 station. 

OD CLAMPER ID HOLDER FACE TOOL HOLDER 





DOUBLE OD HOLDER 


DOUBLE ID HOLDER 


CUT OFF HOLDER 





Working range 


PUMA 21 00M / 21 OOY / 21 OOLM / 21 OOLY 
12 station. - BMT55P 


OD HOLDER 


ID HOLDER 



II 


" 1 ," L~ 

|1 

f I 


590/830 (23.2/32.7) 


[TAIL STOCK TRAVEL] 



STRAIGHT MILLING 


ANGULAR MILLING (MAIN) 




04 


PUMA 2100/ 2600/ 3100 series 


Unit : mm (inch) 


FACE TOOL HOLDER 







Working range 


Unit : mm (inch) 


PUMA 21 OOMS / 21 OOSY / 21 OOLMS / 21 OOLSY 
12 station. - BMT55P 

OD HOLDER ID HOLDER FACE TOOL HOLDER 





DOUBLE OD HOLDER 


DOUBLE ID HOLDER 


CUT OFF HOLDER 





05 



Working range 


Unit : mm (inch) 


PUMA 21 OOMS / 21 OOSY / 21 OOLMS / 21 OOLSY 
12 station. - BMT55P 

STRAIGHT MILLING ANGULAR MILLING (SUB) 




ANGULAR MILLING (MAIN) 



06 


i 


PUMA 2100/ 2600/ 3100 series 





Working range 


Unit : mm (inch) 


PUMA 2100M / 2100Y / 2100LM / 2100LY 
12 station. -BMT65P 


OD HOLDER 


ID HOLDER 


FACE TOOL HOLDER 





STRAIGHT MILLING 


ANGULAR MILLING (MAIN) 




Working range 


Unit : mm (inch) 


PUMA 21 OOMS / 21 OOSY / 21 OOLMS / 21 OOLSY 
12 station. - BMT65P 


OD HOLDER ID HOLDER FACE TOOL HOLDER 





DOUBLE OD HOLDER 


DOUBLE ID HOLDER 


CUT OFF HOLDER 





08 


PUMA 2100/ 2600/ 3100 series 


Working range 


PUMA 21 OOMS / 21 OOSY / 21 OOLMS / 21 OOLSY 0 
12 station. - BMT65P 


STRAIGHT MILLING 


ANGULAR MILLING (SUB) 



ANGULAR MILLING (MAIN) 



Unit : mm (inch) 



09 


Working range 


PUMA 2600/2600L 
12 station. 

OD CLAMPER ID HOLDER 



120 

( 4 . 7 ) 


830 / 1350 ( 32 . 7 / 53 . 1 ) 
[TAIL STOCK TRAVEL] 


120 

( 4 . 7 ) 


830/1350 ( 32 . 7 / 53 . 1 ) 
[TAIL STOCK TRAVEL] 


830/1350 ( 32 . 7 / 53 . 1 ) 


jteL 


!f£EJ: 




M: 


20.5 74 

( 0 - 8 )" ( 2 . 9 ) 


EXTENDED OD HOLDER 
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i 


PUMA 2100/ 2600/ 3100 series 


Unit : mm (inch) 


FACE TOOL HOLDER 






Working range 


Unit : mm (inch) 


PUMA 2600S/2600LS 
12 station. 

OD CLAMPER ID HOLDER FACE TOOL HOLDER 





DOUBLE OD HOLDER 


DOUBLE ID HOLDER 


CUT OFF HOLDER 





I 


Working range 


PUMA 2600M / 2600Y / 2600LM / 2600LY 
12 station. - BMT65P 


OD HOLDER ID HOLDER 




STRAIGHT MILLING 


ANGULAR MILLING (MAIN) 



830 / 1350 ( 32 . 7 / 53 . 1 ) 


-m- 




830 / 1350 ( 32 . 7 / 53 . 1 ) 


[TAIL STOCK TRAVEL] 
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I 


PUMA 2100/ 2600/ 3100 series 


Unit : mm (inch) 


FACE TOOL HOLDER 




Working range 


Unit : mm (inch) 


PUMA 2600MS / 2600SY / 2600LMS / 2600LSY 
12 station. - BMT65P 

OD HOLDER ID HOLDER FACE TOOL HOLDER 





DOUBLE 00 HOLDER DOUBLE ID HOLDER CUT OFF HOLDER 






Working range 


Unit : mm (inch) 


PUMA 2600MS / 2600SY / 2600LMS / 2600LSY 
12 station. - BMT65P 

STRAIGHT MILLING ANGULAR MILLING (SUB) 




ANGULAR MILLING (MAIN) 
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I 


PUMA 2100/ 2600/ 3100 series 


Working range 


Unit : mm (inch) 


PUMA 31 00 / 31 00L 
10 station. 


OD CLAMPER 


ID HOLDER 


FACE TOOL HOLDER 





EXTEND OD HOLDER 



Working range 


PUMA 31 00M / 31 OOY / 31 OOLM / 31 OOLY 
12 station. - BMT65P 


OD HOLDER ID HOLDER 




EXTEND OD HOLDER 



STRAIGHT MILLING 

, 57 , _ 173 830 / 1350 ( 32 . 7 / 53 . 1 ) 



[TAIL STOCK TRAVEL] 
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i 


PUMA 2100/ 2600/ 3100 series 


Unit : mm (inch) 


FACE TOOL HOLDER 



ANGULAR MILLING 



Working range 


PUMA 31 OOXL / 31 OOUL 
10 station. 

OD CLAMPER 



FACE TOOL HOLDER 



Unit : mm (inch) 


ID HOLDER 



EXTEND OD HOLDER 



Li 


Working range 


PUMA 3100XLM / 3100XLY / 3100ULM / 3100ULY 
12 station. - BMT65P 



FACE TOOL HOLDER 
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i 


PUMA 2100/ 2600/ 3100 series 


Unit : mm (inch) 


ID HOLDER 



Working range 


PUMA 3100XLM / 3100XLY / 3100ULM / 3100ULY 
12 station. - BMT65P 


EXTEND OD HOLDER 



ANGULAR MILLING 



Unit : mm (inch) 


STRAIGHT MILLING 



I 


Tooling system 

PUMA 21 00 / 21 00L / 2600 / 2600L ^ 
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PUMA 2100/ 2600/ 3100 series 


Unit : mm (inch) 



Specifications are subject to change without prior notice. 


Tooling system 

PUMA 21 00S / 21 OOLS / 2600S / 2600LS 



Unit : mm (inch) 



12st Turret 



• Specifications are subject to change without prior notice. 

I 2 


Tooling system 


PUMA 21 00M / 21 OOLM / 21 00Y / 21 OOLY 
12 station. - BMT55P 
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PUMA 2100/ 2600/ 3100 series 


Unit : mm (inch) 



Specifications are subject to change without prior notice. 


Tooling system 


PUMA 21 00M / 21 OOLM / 21 OOY / 21 OOLY 
24 station. - BMT55P 



Unit : mm (inch) 



I 


Tooling system 


PUMA 21 OOMS / 21 OOLMS / 21 OOSY / 21 OOLSY 0 
12 station. - BMT55P 
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I 


PUMA 2100/ 2600/ 3100 series 


Unit : mm (inch) 



Specifications are subject to change without prior notice. 


Tooling system 


Unit : mm (inch) 


PUMA 21 OOMS / 21 OOLMS / 21 OOSY / 21 OOLSY 
24 station. - BMT55P 



Specifications are subject to change without prior notice. 


Tooling system 


PUMA 2600M / 2600LM / 2600Y / 2600LY 
12 station. - BMT65P 
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i 


PUMA 2100/ 2600/ 3100 series 


Unit : mm (inch) 



Specifications are subject to change without prior notice. 


Tooling system 


Unit : mm (inch) 


PUMA 2600M / 2600LM / 2600Y / 2600LY <& 
24 station. - BMT65P 



Specifications are subject to change without prior notice. 


Tooling system 


PUMA 2600MS / 2600LMS / 2600SY / 2600LSY 
12 station. - BMT65P 
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i 


PUMA 2100/ 2600/ 3100 series 


Unit : mm (inch) 


Collet 

Adapter 






i. 





12st Turret 

(BMT 65P) 





O.D Tool 

□ 25 (1") 



Specifications are subject to change without prior notice. 


Tooling system 


PUMA 2600MS / 2600LMS / 2600SY / 2600LSY <& 
24 station. - BMT65P 


Boring Bar 


Boring Bar Sleeves 



010(0.375") 020(0.75") 




012(0.5") 025(1.0") 

016(0.625") 032(1.25") (q/ 




. J 



040(1.5") 



Drill Socket ^ 


MT#1 ^ 


MT#2 


MT#3 





Boring Bar Sleeves II 

010(0.375") 

012(0.5") 

016(0.625") (ff/ 

020 (0.75") ^ 


Drill 


Drill Socket 



MT#1 ^ 



MT#2 

MT#3 

V 


<. -/ 



Triple 

I.D Tool Holder 

025 (1.0") 



Unit : mm (inch) 
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Tooling system 

PUMA 31 00 / 31 00L / 31 OOXL / 31 OOUL <$> 
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PUMA 2100/ 2600/ 3100 series 


Unit : mm (inch) 



Specifications are subject to change without prior notice. 


Tooling system 


PUMA 31 00M / 31 OOLM / 31 OOXLM / 31 OOULM / 31 OOY / 31 OOLY /31 00 XLY / 31 OOULY 
12 station. - BMT65P 



Unit : mm (inch) 



• Specifications are subject to change without prior notice. 

hi_ 


Tool Interference Diagram 


PUMA 21 00 / 21 00L / 2600 / 2600L 
12 station. 



205 

( 8 . 1 ) 


40 

( 1 . 6 ) 


240(9.4) 

260(10.2) 
[X-axis travel] 
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I 


PUMA 2100/ 2600/ 3100 series 


PUMA 2100S / 2100LS / 2600S 2600LS 
12 station. 


Unit : mm (inch) 


485(1 9.1) 



(8.1) (1.6) [X-axis travel] 


Tool Interference Diagram 


PUMA 2100M/2100LM 
12 station. - BMT55P 



Unit : mm (inch) 


PUMA 2100MS / 2100LMS 
12 station. - BMT55P 
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Tool Interference Diagram 


Unit : mm (inch) 


PUMA 2100M / 2100LM / 2600M / 2600LM 
12 station. - BMT65P 


PUMA 2100MS / 2100LMS / 2600MS / 2600LMS 
12 station. - BMT65P 
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i 


PUMA 2100/ 2600/ 3100 series 



Tool Interference Diagram 


PUMA 2100M/2100LM 
24 station. - BMT55P 



Unit : mm (inch) 


PUMA 2100MS / 2100LMS 
24 station. - BMT55P 
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Tool Interference Diagram 


PUMA 2100M / 2100LM / 2600M / 2600LM 
24 station. - BMT65P 


485 . 5 ( 19 . 1 ) 



182.5 

( 7 . 2 ) 


85 

( 3 . 3 ) 


_ 30 _ 

lw 


260 ( 10 . 2 ) 
[X-axis travel] 
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PUMA 2100/ 2600/ 3100 series 


PUMA 2100MS / 2100LMS / 2600MS / 2600LMS 
24 station. - BMT65P 


Unit : mm (inch) 




Tool Interference Diagram 


PUMA 21 OOSY / 21 OOLSY 
12 station. - BMT55P 



Interference A rea 



<< 

Ip'" v / with Sub Spindle 

182.5(7.2) 

Cl 

1 I ^ 





$\Jl sfei i 

70 


(0 

233 (9.2) 

l 

\ 0210 (8.3) [Main spindle/8-inch chuckl 
\ [Sub spindle/8-inch chuck] 

\ 0175 (6.9) 

[Sub spindle/6-inch chuck] 

(2.8) 

260(10.2) 11 1 

) 


[X-axis travel] 


Interference Area 



PUMA 2100Y/2100LY 
12 station. - BMT55P 


Unit : mm (inch) 




Interference Area 



260(10.2) 
[X-axis travel] 


I 37 



Tool Interference Diagram 


PUMA 21 OOSY / 21 OOLSY / 2600SY / 2600LSY 
12 station. - BMT65P 





38 I PUMA 2100/ 2600/ 3100 series 


PUMA 21 OOY / 21 OOLY / 2600Y / 2600LY 
12 station. - BMT65P 


Unit : mm (inch) 







Tool Interference Diagram 


PUMA 21 OOSY / 21 OOLSY 
24 station. - BMT55P 




PUMA 2100Y/2100LY 
24 station. - BMT55P 


Unit : mm (inch) 



Interference Area 



Interference Area 
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Tool Interference Diagram 


PUMA 21 OOSY / 21 OOLSY / 2600SY / 2600LSY 
24 station. - BMT65P 




40 | PUMA 2100/ 2600/ 3100 series 


PUMA 21 OOY / 21 OOLY / 2600Y / 2600LY 
24 station. - BMT65P 


Unit : mm (inch) 



Interference Area 



Interference Area 



Tool Interference Diagram 


PUMA 31 00 / 31 00L 
10 station 



443 ( 17 . 4 ) 


PUMA 31 OOXL / 31 OOUL 
10 station 


Unit : mm (inch) 



hi 


423 ( 16 . 7 ) 


Tool Interference Diagram 


PUMA 31 00M / 31 OOLM / 31 OOY / 31 OOLY 




42 | 


PUMA 2100/ 2600/ 3100 series 


Unit : mm (inch) 





Tool Interference Diagram 


PUMA 31 OOXLM / 31 OOULM / 31 00 XLY / 31 OOULY 
12 station. - BMT65P 




423 ( 16 . 7 ) 


Unit : mm (inch) 





I 



I PUMA 2100/2600/3100 series 

Working range / Tooling system / Tool Interference Diagram 
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Design and specifications are subject to change without prior notice. 


